MECENA S, 


opatrzony SW, Sakramentami, zmarł w dnin 27-7m stycznia 1806-00 roku, o godzinie 1". W nocy, przeżywszy Jal 0%. 


Za spokój duszy Jego odbędzie się w kościele górnym św. Krzyża w dniu 31-ym stycznia, t. j. we wtorek, o godzinie 11-6] BrE 
nabożeństwo żałobne, po którem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Powązkowski W ołębokim żalu pozostała Ro- 
dzina zaprasza na te smutne obrzędy Przyjaciół i Znajomych zmarłego. 


Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 


A 

+ o A <A 
SPE 
Au < Lat 


DRUK ,KURJERA WARSZAWSKIEGO". Plae Teatralny 9. 03B01€H0 HETATATR T. Bap O6eps-HDormnifueñerepom”, 


SA gi 
on de tę Ów 

SZR? 
MN =. 
z R, re 
VS 5 


